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Teile-Liste 41—46 


Achtung! Die mit * bezeichneten Teile sind nicht als Einzelteile 
lieferbar, sondern nur in Verbindung mit dem Haupt- 
teil, dem sie zugehören. 


Teil-Nr. an Bee wer Bar ee 


MGs 7 Grm. Tastatur 1-stell. Tab. 
MGs 4007 Grm. Tastatur 
ME) EIER EN E00 LUNER RR: DERRE R 


MGs 7 


) / oh 
f RAR NN en 
ZEEFIIFTTTEPITEGERTE LAK AN 


MGs 4007 


v ’ f 
AL RX 
TIER . wirryunh 

} j ät 
DFLLN b SURTELULRN 


Tastatur mit 1 stell.- und Dez. Tabulator Tafel 1 


Teil-Nr. | Bezeichnung | 


Gs 78 Vordere Seite MGs 78 Tab.-vord. Leiste, 1-stell. Tab. 
Gs 83 Dämpfungsscheibe MGs 4012 Tim. vordere Leiste 

Gs 84 Tab.-Verbindungswinkel 

Gs 85 Tab.-Führungswinkel 

Gs 87 Tab.-Tasie Bz 23 Bz.-Scheibe 2,3 DIN 6799 
Gs 88 Gummipolster 

e E a NS 1310 Linsenschraube 

Gs 4017 Achse NS 1313 " 

Gs 4018 Tab.-Verbindungswinkel, links NS 1401 ” 

Gs 4019 Tab.-Verbindungswinkel, rechts NS 2306 Ansatsschraube 

Gs 4020 Tab.-Führungswinkel 


Gs 4022 Tab.-Tastknopf NSp 41 Splint 2% 12 DIN 94 


Teil-Nr. | Bezeichnung 


GsE 719 Adhse 


Gs 89 


GsE 719 


DE ——— nme nn 
NS 1310 
T I © a ® 
NS 1313 83 
NSp 41 „ Gs 88 
MGs 4012 
Ü is Ü si 0 U 
Gs 4012 
nn NS 2306 
hd 
NS 1313 NS 1310 o, gg 
Gs 4022 Aeagai 
{x} 
BZ 23 


Vordere Leiste mit 1 stell.- und Dez. Tabulator 


Tafel 2 


Teil-Nr. Bezeichnung Frame | Bezeichnung Teil-Nr. Bezeichnung 
Gs 10 
Gs 21 Führungskamm MGs 551 TIm Tastenführungskamm 
Gs 22 Leiste 
Gs 66 Federleiste f. mitt.Tastatur 
Gs, Am Stoßstange, links NN 1114 Ansatniet 
Gs 418 9 rechts 
Gs 449 Regulierhebel f. pers. Anschlag 
Gs 778 Zugstange f. Randsteller NS 1310 Linsenschraube 
Gs 1448 Winkel, links NS 1313 
Gs 1449 a rechts NS 2326 Ansaksch raube 
NSt 3005 Halskerbstift 
ZF 778 Zugfeder 20-5 - 0,75 


unteres Tastenhebellager MGs Tim. Zwischenhebel Nr.1—46 


LO er szrrr jC 0 (‘je ———__ 


8 


MGs 551 


Gs 778 Nee 778 


NSt 3005 
NS 1313 en 
7 S 
NS 2326 a f NS 1310 
u 9 NN 1114 
Gs 1448 Gs 1449 
Sn Gs 417 links 


Gs 418 rechts 


Einzelteile zur Tastatur Tafel 3 


Teil.-Nr. Bezeichnung | Teil-Nr. | Bezeichnung 


Gs 4041 Achse f. Schwenkhebel Bz 32 Bz.-Sheibe 32 DIN 6799 
Gs 4042 Schwenkhebel Nr. 1 
Gs 4043 n Me, 
Gs 4044 2 „3/9 
Gs 4045 r maus 
Gs 4046 & 817 NB 415 Buchse 
Gs 4047 e MO 
Gs 4048 R „10 
Gs 4049 Zughebel 
NN 1157 Halbrundniet 
MGs 431 Tim. Schaltschwinge 
MGs 4041 TIm. Schwenkhebelacse 
MGs 4042 TIm. Schwenkhebel Nr. 1 
MGs 4043 Tim. h ud 
MGs 4044 Im. 2 3 NS 1801 Linsenschraube 
MGs 4045 Tim. 5 A 
MGs 4046 Tim. A u) 
MGs 4047 Tim. 2 276 
ne: ze Lu i : z NU 13 Unterlegscheibe 
MGs 4050 Tim. 2 69 
MGs 4051 Tim. A 10 


10 


MGs 4041 


Gs 4041 


NB 415 


oO 


Gs 4042 MGs 4042 
MGs 4043 

Gs 4043 

MGs 4044 
Gs 4044 

MGs 4045 
Gs 4045 

MGs 4046 


areas 


NS 1801 
7 


—— NN! 1157 


NU 135 Bz 32 


MGs 4051 Gs 4048 


MGs 4050 


BEE 


| 
|. MGs 4049 
| 


Gs 4044 


Gs 4045 


MGs 4048 
Gs 4049 Gs 4046 


MGs 4047 
Gs 4047 


MGs 431 


Übertragungsbügel f. Dez. Tabulator und Schaltschwinge 


Tafel 4 


11 


Teil-Nr. Bezeichnung Teil-Nr. | Bezeichnung 


17 Exzenter MGs 821 Tim. Farbbandschaltung f. 1 Tottaste 
97 Zugstange MGs 822 Tim. = f.2 Tottasten 
98 Zugstange f. Leertaste MGs 823 Tim. ss f.3 Tottasten 
99 Übertragungshebel MGs 824 Tim. 5 f.4 Tottasten 
100 | /  Zugstange f. Schalthebel MGs 1045 Tim. Farbbandscalter 
546 / Leertaste MGs 1829 Tim. a 8,5 Umscaltung 
547 Winkel f. Leertaste 
549 Leertastenhebel, rechts 
559 Federöss Bz 32 Bz.-Sheibe 32 DIN 6799 
812* Achse 
Zar ee NS 1310 Linsenschraube 
823 Scaltbügel f. Tottaste 
NS 2326 Ansatzschraube 
824 Zugstange f. Tottaste 
NS 3304 „ 
1044 Feder f. Farbbandschalter 
2 NS 3405 x 
1045 Träger f. Farbbandscalter NS 5301| L; ab 
1414 Zwischenplatte ad ll 
1446 Gummifuß 
Gs 4050 Zugstange NU 108 Unterlegscheibe 
Gs 4052 a y 
ZE 659 Zugfeder 13,8—3,5— 0,35 


12 


Gs 549 Gs 546 


| r 
NS 5301 Gs 547 NS 1310 


MGs 1829=8,5 Umschaltung a 
MGs 1045=6,5 Umschaltung Gs 98 & 


NS 1310 


Gs 1044 
Gs 9 


Gs 1045 ug 1 


Gs 99 


NU 108 


Gs 100 


NS 1310 
BZ 32 
w 


MGs 821 f. 1 Tottaste 
MGs 822 f. 2 Tottaste 
MGs 823 f. 3 Tottaste 


Gs 821 
Gs 17 d Gs 812 
Gs 823 


MGs 824 f. 4 Tottaste 


Gs 824 
Eu io 
Gs 1414 NS 3405 


Gs 4050 Gs 4051 Gs 4052 


Diverses 


Teil-Nr. | Bezeichnung N BE Teil-Nr. | Bezeichnung 
Gs 515 Verbindungsstange f. Setz u. Lösch MGs 701 Tim. Schaltwerkgehäuse 
Gs 693 lose Schaltklinke MGs 710 »„  Schaltzahnträger 
Gs 69 Klinkenführung MGs 830 „  Tabulatorbremse 
Gs 698 Schaltwerkstütze MGs 833 „ Brücke f. Scieberführung 
Gs 710 Schaltzahnträger 1-stell. Tab. 
Gs 711 Scaltklinke MGs 1505 „ Tab.-Bremse !/ı2“ Tlg. 
Gs.+ 712 Auslöseklinke MGs 1507 „ Scieberführung "/ı2“ Tlg. 
Gs 731 Randstelleranschlag MGs 1603 „ Schaltzahnträger 2,25 Tlg. 
6s: 2732 Randstellersetzer MGs 1605 „ Tab.-Bremse 2,25 Tlg. 
Gs 746 Tab. Schieberbegrenzung MGs 1607 »„ Schieberführung 
Gs 830 Träger f. Tab. Bremse 
Gs 832 Auslösehebel 
Gs 833 Schieberführung NM 303 Sechskantmutter 
Gs 834 Schieberrehen 
Gs 835 Führungskamm 
Gs 840 ungültig, ersetzt durh Gs 830 NS 1316 Linsenschraube 
Gs 1505 Zahnrad f. Tab.-Bremse '/ı2“ Tlg. 
Gs 1508 Scieberrechen 
Gs 1512 Tab.Shieber (1 Satz !/ı2“ Tlg. 
Gs 1603 lose Schaltklinke 
Gs 1604 Klinkenführung 
Gs 1612 Tab.-Schieber 

RMN 11040 federnde Zahnsceibe 
GsE 715 Tab.-Schieber 
GsE 716 Auslösehebel f.Schaltklinke ZF 599 Zugfeder 10,5—3,5—0,35 
GsE 717 Bügel Ze... 698 I 12,23 02 
GsE 719 Adhse ZF 719 7 17 —3,5—0,4 
GsE 727 Sat- und Löschhebel 
GsE 728 Bolzen f. Setz- u. Löschhebel 
GsE 729 Setzer und Löscher 
GsE 732 Ansatschraube 
GsE 733 Zahnrad 
GsE 734 Zahnrad m. Buchse 


NS 1401 ! 

NSt 2702 Kegelkerbstift 
Gs 1605 Zahnrad f. Tab.-Bremse NU 303 An eh 
Gs 1608 Schieberrechen ungültig, ersetst dur 


14 


Gs 832 


Gs 731 Gs 732 


F7Nst 2702 


7 MGs 830=2,6 Tig. 
[_ MGs 1605=2,25 Tig. 
ı MGs 1505117" Tig. 


MGs 833=2,6 Tig. 
MGs 1507=1/13" Tig. 
MGs 1607=2,25 Tig. 


I... ze a 2 n- 
Gs 84-26 Tig. N n © 
65 1508=1 712" Tig. N m GsE74 .GsE 789=2,6 Tig. 
Gs 1608=2,25 Tig. Gs 1605=2,25 Tig. 


Gs 1505=1/1"Tig. 


GsE 715 
Gs 1612=2 .25Tlg. 
-10 = 1/15° 
Gs 69=26 Tig. Gs 95-26 
MGs 710=2,6 Tig. Gs 1603=2,25 Tig. Gs 1604=2,25 
MGs 1603=2,25 Tig. B 
ZF 599 B 
Gs 71 SER \ . Gs 710 
| Ber: ZF 623 NS 1401 
Izr 719 
NS 1316 n 2 58 
o GsE 729 na 
RMN 11040 ga 
ee eeenan 
o Gs 515 


Gs 698 NU 303 


Schaltwerkteile Tafel 6 


Teil-Nr. 


2471 
2473 
3403 
3604 


Bezeichnung 


Zeilenanzeiger 
Halter f. en 
Zeilenanzeiger '/ı2” Tlg 
Anschlag, rechts 


Teil-Nr. | reine | Bereit | rem | Bereich Bezeichnung 


MGs 2503 Grm. Wagen 2,6Tlg. 24 cm 
MGs 2603 5 ® he 320% 
MGs 2703 Pe : a 45 „ 
MGs 2803 > 5 a ( 
MGs 3003 5 ; n 3öu 
MGs 3420 A “ sa At 
MGs 3440 5 ; 5 32 „ 
MGs 3460 „ » „ 45 „ 
MGs 3480 n » „ 02, 
MGs 3520 Pl ” ” 38 ” 
MGs 3620 A ,29519-24, 
MGs 3640 R 5 F Spur“ 
MGs 3660 = 5 ” 45 „ 
MGs 3680 ” ” ” 62 ” 
MGs 3720 „ ” ” 38 u} 


0z5E SDW WI BE 
Iore SOWAI SO 
0ME SOW III SO 
OrrE SOW 1159 
0zpE SOW 159 


"SL „el l 


DZZE SOW > ge 

| 089€ SOW AI SO 

rd "Bil SZ’z | 099€ SOW III SO 
[or SOW 1159 
DIE SOW 159 


Eir7 SD 


"Bil „ZU -EOPE SO 
"BILSZ'Z-PO9E SO 
"BIL 9'T-IZPz SD 


a ee ee een 


‘SL 
Nor Or 


, 
7 


E00E SDOW W2 BE 
E087 SOW AI SO 
E0/7 SOW III SO 
E09 SOW 1159 
E0ST SOW 159 


Tafel 7 


Wagen, kompl. 


17 


Teil-Nr. Bezeichnung Teil-Nr. | Bezeichnung 


Gs 2111 Verbindungsstück MGs 2001 TIm. Wagenseitenteil, links 
Gs 2296 Schreibwalzenbolzen, links MGs 2091 n 5: ‚ rechts 
Gs 2297 ; rechts MGs 2411 „  Oberwagen 24 cm 
Gs 2311 Walzendrehknopf MGs 2607 A! & Bor, 
Gs 2381 Halter f. Skala, links MGs 2707 R 3 45 „ 
Gs 2382 N redts MGs 2807 r h 62.., 
Gs 2383 Leitblec | MGs 3007 “ = 383: 
Gs 2391 oberes Laufrohr 

Gs 2411 obere Profilschiene 

Gs 2602 Profilschiene f. Wagen 

Gs 2603 oberes Laufrohr NS 1310 Linsenschraube 

Gs 2683 Leitblec Il NS 1801 » 

Gs 2702 Profilschiene f. Wagen NS 7252 Gewindestift 

Gs 2703 oberes Laufrohr 

Gs 2783 Leitblech Ill 

Gs 2802 Profilshiene f. Wagen 

Gs 2883 Leitblech IV 

Gs 3002 obere Profilshiene 

Gs 3003 


Gs 3083 


| F 
Gs 2803 oberes Laufrohr NU 301 Lederscheibe 
oberes Laufrohr 
Leitblech 


Gs I MGs 2411 


Gs Il MGs 2607 
Gs Ill MGs 2707 
Gs IV MGs 2807 


38 cm MGs 3007 


ra Gs | Gs 23391 
a 3 Gs II Gs 2603 
Gs Ill Gs 2703 
Gs IV Gs .2803 
38 cm Gs 3003 


Gs I Gs 2411 Gs Il Gs 2702 
Gs Ill Gs 2602 Gs IV Gs 2802 


38 cm Gs 3002 


Gs 2311 
Gs 229% Gs 2297 
NS 1801 NS 7252 
1 BR ie) 
Gs 2381 
Gs 2382 
NS 1310 
® 
Gs 2011 
NU 301 NS 1310 
Zu 0.17: zauer " us 
Gs I Gs 2383 Gs Ill Gs 2783 
Gs Il Gs 2683 Gs IV Gs 2883 
38 cm Gs 3083 
Oberwagen Tafel 8 
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20 


Teil-Nr. 


3005 
3006 
3023 
3401 

3402 
3404 
3422 
3423 
3442 
3443 
3462 
3463 
3482 
3483 
3522 
3523 
3601 

3602 
3604 
3622 
3623 
3642 
3643 
3662 
3663 
3682 
3683 
3722 
3723 


Bezeichnung 


Rohr 
Scaltzahnstange 
Anschlag für Schaltzahnstange 
Rundmutter 
Anschlag, links 

y rechts 
Randstellerzahnstange 
Schieber, links 

3 rechts 
Rohr 
Schaltzahnstange 
Randstellerzahnstange 
Rohr 
Schaltzahnstange 
Randstellerzahnstange 
Rohr 
Scaltzahnstange 
Randstellerzahnstange 
Rohr 
Scaltzahnstange 
Randstellerzahnstange 
Schieber, links '/Jı2“ Tlg. 

rechts 'jıe“ Tlg. 
Ansclag, rechts 'jı»“ Tlg. 
Schaltzahnstange "lı2“ Tlg. 
Randstellerzahnstange 'lıs“ Tlg. 
Schaltzahnstange !/ıs“ Tlg. 32 cm 
Randstellerzahnstange '/ıs “ TIg. 32 cm 
Schaltzahnstange !/ıs“ Tlg. 45 cm 
Randstellerzahnstange !/ıs “ TIg. 45cm 
Schaltzahnstange '/ıe“ Tlg. 62 cm 
Randstellerzahnstange !/ıs “ TIg. 62cm 
Schaltzahnstange ''is“ Tlg. 38 cm 
Randstellerzahnstange '/12“ Tlg.38 cm 
Schieber, links 
Schieber, rechts 
Ansclag, rechts 
Schaltzahnstange Gs |, 2,25 Tlg. 
RandstellerzahnstangeGs | 2,25 Tlg. 
Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 32 cm 
Randstellerzahnstange 2,25Tlg. 32cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tlo. 45 cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 45cm 
Zahnstange 2,25 Tlg. 62 cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 62 cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tlg, 38 cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 38 cm 


| Teil-Nr. 


—. 


MGs 2072 
MGs 2436 
MGs 2606 
MGs 2623 


MGs 2706 
MGs 2723 


MGs 2806 
MGs 2823 


MGs 3006 
MGs 3023 


MGs 3422 
MGs 3423 


MGs 3442 
MGs 3443 


MGs 3462 
MGs 3463 


MGs 3482 
MGs 3483 


MGs 3522 
MGs 3523 


MGs 3622 
MGs 3623 


MGs 3642 
MGs 3643 


MGs 3662 
MGs 3663 


MGs 3682 
MGs 3683 


MGs 3722 
MGs 3723 


NS 1306 
NS 1310 
NS 1313 
NS 4311 


. Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 24cm 


Bezeichnung 


Randstellerzahnstange 2,6 Tlg. 

Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 32cm 

Randstellerzahnstange 2,6 Tlg. 
2 cm 

Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 45cm 

Randstellerzahnstange 2,6 Tlg. 
45 cm 

Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 62cm 


Randstellerzahnstange 2,6 Tlg. 
62 cm 
Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 38cm 
Randstellerzahnstange 2,6 Tlg. 
38 cm 
Schaltzahnstange !/ıs“ TIg. 24cm 
Randstellerzahnstange '/ıs“ Tlg. 
24 cm 
Schaltzahnstange 'j12“ TIg. 32cm 


Randstellerzahnstange !/ı2“ Tig. 

32 cm 

Schaltzahnstange "Jı2“ TIg. 45cm 
Randstellerzahnstange '/ıs “ Tlg. 

45cm 

Schaltzahnstange '/ıs “ TIg. 62cm 
Randstellerzahnstange '/ı» “Tlg. 
62 cm 

Schaltzahnstange !Ie“ TIg. 38cm 
Randstellerzahnstange '/ıs“ Tg. 
38 cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 24 cm 

Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 
24 cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 32 cm 

Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 

32 cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 45 cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 

45cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 62 cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 

62cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 38 cm 

Randstellerzahnstange 2,25Tlg. 

38cm 


Linsenshraube 


Senkediraule 


Paßkerbstift 


Gs I MGs 2436 
Gs Il MGs 2623 
Gs Ill MGs 2723 


Gs IV MGs 2823 
38 cm MGs 3023 


Gs | Gs 2436 
Gs II Gs 2623 
Gs Ill Gs 2723 
'Gs IV Gs 2823 


38 cm Gs 3023 


MGs 3623 MGs 3423 
MGs 2 | MGs su | 

2,6 Tig. MGs 3663! 2,25 Tig. MGs 3463 |1/12" Tig. 
MGs zer | MGs | 
MGs 3723 


MGs 3523 


Gs 3623 Gs 3423 
| Gs 3643 Gs 3443 
2,6 Tig. Gs 3663 12,25 Tig. Gs 3463 112" Tig. 
| Gs 3683 Gs 3483 

Gs 3723 Gs 3523 


Gs 2433 NS 4311 NS 1306  NSt 2851 
Gs 2434 2,6 Tig. n : Gs 2435 2,6 Tlg. 
Gs 2434 2,25 Tig. er | T Gs 3604 2,25 Tig. 
Gs 2434 1/12" Tig. Gs 3404 1/12" Tig. 
m Gs 2439 2,6 Tlg. Gs 2442 2,6 Tlg. 2) 
F 65 3601 2,25 Tig. Gs 3602 2,25 Tig. U 
© Gs 3401 1/12" Tig. Gs 3402 1/12" Tig. 
Gs I MGs 2072 MGs 3622 MGs 3422 
Gs II MGs 206 MGs 3642 MGs 3442 
Gs Ill MGs 2706 2,8 Tig. MGs 3662 | 2,25 Tig. MGs 3462 1/12" Tig. 
Gs IV MGs 206 | MGs 2 | MGs 3482 
38 cm MGs 3006 MGs 3722 MGs 3522 


NS I 


GsI Gs 2072 
Gs li Gs 2606 
Gs Ill Gs 2706 
Gs IV Gs 2806 


38cm Gs 3006 


313 


| 
| 


2,6 Tig. 


Gs I Gs 2069 


Gs 2076 


ER 
N. 


NS 1310 
. 


Gs 3622 Gs 3422 
Gs 3642 Gs 3442| - 

Gs 3662 225 Tig. Gs 3462 12" Tig. 
Gs ze Gs 3482 

Gs 3722 Gs 3522 


Gs III Gs W05 


Gs II Gs 2605 Gs IV Gs 2805 
38 cm Gs 3005 


Randsteller- u 


nd Schaltzahnstange Tafel 9 


Teil-Nr. 


2362 
2363 
2366 
2376 , 
2580* 
2676 
2776 
2876 
3076 
3421 
3441 
2461 
3481 
3521 
3621 
3641 
3661 
3681 
3721 


MGs 3424 
MGs 3441 


22 


Ks 3544* 
Ks 3773 

MGs 2272 

MGs 2362 
MGs 2376 
MGs 2385) 
MGs 2609 
MGs 2676 
MGs 2776 
MGs 2876 
MGs 3009 


/ 


/ 


ae ra ee ee 


Verbindungsarm, links 
rechts 

Griff f. Verkirddksereı 

Papierhalteskala 2,6 Tlg. 24 cm 

Andruckwelle 

Skalenheber 

Papierhalteskala 2,6 Tlg. 32 cm 
4 2,6 Tlg. 45 cm 
R 2,6 Tlg. 62 cm 
5 2,6 Tlg. 38 cm 
KL Ka Tlg. 24 cm 
12“ Tig. 32 cm 
% !ıe“ Tlg. 45 cm 
r Ye“ Tig. 62 cm 
A !/“ Tig. 38 cm 
N 2,25 Tlg. 24 cm 
= 2,25 Tlg. 32 cm 
n 2,25 Tlg. 45 cm 
Mr 2,25 Tlg. 62 cm 
er 2,25 Tlg. 38 cm 


Federscheibe 
Griffknopf 


. Tab. Reiterstange 2,6 Tlg. 

„  Verbindungsarm, links 

„  Papierhalteskala 2,6Tlg. 24cm 
„  Rollenhalter 

„ Tab.Reiterstange 2,6 Tlog. 

„ Papierhalteskala 2,6Tlg. 32cm 
“ 5 26, 45cm 
; 2.0.,:.362cm 
„Tab, Reiterstange 2678. 38cm 
„  Papierhalteskala 2,6Tlg. 38cm 


w „ Is‘ Tig. 24cm 
„ Tab. Reiterstange 'Jı2“ Tlg. 

4 cm 
„  Papierhalteskala'/ıs“ Tlg. 

2 cm 


Teil-Nr. 


MGs 3444 
MGs 3461 
MGs 3481 
MGs 3521 
MGs 3525 
MGs 3621 
MGs 3624 
MGs 3641 
MGs 3644 
MGs 3661 
MGs 3681 
MGs 3721 
MGs 3724 
MGs 3725 


Bezeichnung 


Tim. Tab. Reiterstange !/ıs“ Tlg. 
32 cm 
„  Papierhalteskala "ıs“ 
45 cm 
„ Papierhalteskala !/ıs 
2 cm 
„ Papierhalteskala !he“ Tig. 
38 cm 
„ Tab. Reiterstange "/ıs 
38 cm 
„  Papierhalteskala 2,25“ Tlg. 
24 cm 
„ Tab. Reiterstange 2,25“ Tlg. 
94 cm 
„  Papierhalteskala 2,25“ Tlg. 
32 cm 
„ Tab. Reiterstange 2,25“ Tlg. 
32 cm 
„  Papierhalteskala 2,25 Tlg. 
5 cm 
„»  Papierhalteskala 2,25 Tlg. 
2 cm 
„  Papierhalteskala 2,25 Tlg. 
38 cm 
„ Tab. Reiterstange 2,25 Tlg. 
38 cm 
„ Tab. Reiterstange 2,25 Tlg. 
38 cm 


Tlg. 
zellgs 


= jllfet 


Sechskantmutter M 3 


Linsenschraube m. Ansatz 
Ansatschraube 


Unterlegscheibe 


Zugfeder 22.6—3,5—0,4 


= GsI MGs 2376 MGs 3621 | MGs 3421 | 
| Gsıl MGs 20 | MGs 3641 | MGs 3441 | f 
 GsIll MGs 2776 1 2,6 Tig. MGs 3661 12,25Tlg. MGs 3461 Un"Tie. | 
GsIV MGs ze MGs 3681 MGs 3481 | 
38 cm MGs 3076 MGs 3721 MGs 3521 


Gs! Gs 2376 Gs 3621 Gs 3421 
GsII Gs 2676 Gs 3641 Gs 3441 | 
Gs Ill Gs 2776 \ 2,6 Tig Gs 3661 | 2,25 Tig. Gs 3461 1 1/12“ Tig. 
GsIV Gs 2876 | Gs 3681 | Gs 3481 
38cm Gs 3076 Gs 3721 Gs 352] 
EEE SE us ee Pr 
MGs 2362 Gs 2363 
Ks 3773 Gs 2366 
MGs 2385 | 
Gs 2380 Ks 354 NM 300 NU 71 N 
N o [e) 
Gs 2377 
Gs 2362 
| o ? [0] T ’ 
NU 71 NS 2308 NU 68 NS 3306 
ZF 817 
MGs 3624 
Gs I u. Ill MGs 2272 MGs 3644| , 257) 
Gs II u.IV MGs zum | 2,6 Tig. a m N rn 
38 cm MGs 3009 MGs 3725 


DR = wu UHUNHUUVUNVNYWYNVMN RN > aaa 


WETTEN 


ERKERLKELTEELLLELLLL LER LERLERERELTER STELLEN LE, 


Gs I u. III MGs 3424 
Gs ii U. IV MGs 3444 1y u TI 
38 cm MGs3525) 7 


Skala und Reiterstange 


Tafel 10 
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Teil-Nr. 


24 


2201 
2202 
2203 
2204 
2210 
2213 
2214 
2219 
2220 
2221 
2292* 
29223 
2422 
2493 
2428* 
2601 
2604 
2611 
2612 
2628* 
2701 
2704 
2713 
2728* 
2801 
2804 
2828* 
3001 
3004 
3028* 


Bezeichnung 


Verbindungsstüc, links 
e rechts 
unteres Laufrohr 
Profilschiene 
Aufnahmeplatte, links 
Exzenterstift 
Aufnahmeplatte, rechts 
Außenring f. Ksaileehr. 
Innenring f. Kugellager 
Scelle f. Kugellager 
Gleitstück 
Stehbolzen 
Rollenhalter 
Stahlrolle 
Verbindungsstange 
Profilschiene f. Schlitten 
unteres Laufrohr 
Verbindurgsstück, links 
N rechts 
Verbindungsstange 
Profilschiene f. Schlitten 
unteres Laufrohr 
Lagerwinkel 
Verbindungsstange 
Profilschiene f.Schlittenführung 
unteres Laufrohr 
Verbindungsstange 
untere Profilschiene 
unteres Laufrohr 
Verbindungsstange 


Teint. | Benin [rei | Bereiim Teil-Nr. 


MGs 2201 
MGs 2428 
MGs 2601 
MGs 2628 
MGs 2701 
MGs 2728 
MGs 2801 
MGs 2828 
MGs 3001 
MGs 3028 
MGs 3041 


Bezeichnung 


Grm. Schlittenführung 24 cm 
Tim. Rollenhalter 24 cm 
Grm. Sclittenführung 32 cm 
TIm. Rollenhalter 32 cm 
Grm. Sclittenführung 45 cm 
Tim. Rollenhalter 45 cm 
Grm. Sclittenführung 62 cm 
Tim. Rollenhalter 62 cm 
Grm. Sclittenführung 38 cm 
Tim. Rollenhalter 38 cm 
Tim. Federgehäuse 38 cm 


Kugel 3 & 


Linsenschraube 


Halskerbstift 


Gs 2221 


Re 


Gs I MGs 2201 Gs Ill MGs 2701 38cm MGs 3001 
Gs Il MGs 2601 Gs IV MGs 2801 

Gs | Gs 2203 Gs Ill Gs 2704 

Gs Il Gs 2604 Gs IV Gs 2804 38cm Gs 3004 


Gs 2201 
Gs 2611 


NS 1310 NS 1313 NS 1316 Gs 2213 Ns 1406 


Eh 


nt *) 
= 


38 cm MGs 3028, 


Gs I MGs 2428 Gs Ill MGs 2728 
Gs II MGs 2628 Gs IVMGs 88 Gs 2422 
Gs | Gs 2428 Gs Il Gs 2728 
8 cm Gs 3028 
Gs Il Gs 2628 her, 
i — 9 “ 
NSt 3001 Gs 2423 ! 
Gs 2214 Gs 2713 Gs 2210 Gs 2202 


Gs 2612 


Gs I Gs 2204 Gs Ill Gs 2701 38cm Gs 3001 
Gs II Gs 2601 Gs IV Gs 2801 
Schlittenführung 


Tafel 11 
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Teil-Nr. 


| Bezeichnung | Teil-Nr. | Bezeichnung 


25 


Gummibudse NS 2329 Ansatschraube 
Ring NS 2357 n 
Schreibmasciinenhaube 
Deckel f. Haube 
Profilkante f. Deckel NU 103 Unterlegscheibe 
Bodenbled 
Befestigungsplatte, rechts 

R links 
Anhänger f. Gummisicherung 
Gummisicherung 
Anhänger f. Verpakungshinweis 
Gummisichherung f.8,5 Umschaltung 


Schreibmaschinenhaube f. 10-stell. 
Tab. 


0061 SO "gpL 1194501 4 ZGEZ SN 


| m — E . 


ver SO 


"Bypipsun g'8 4 061 $ 
. "Buoypswn 5'9 4 2061 SO 


gDL Is An} ZUyl SO 
"qpL 'I>I50L 40} zsıy SO 


Gr sd 


Zarl SO 


Tafel 12 


Haube und Bodenbledh 
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Bezeichnung 


Teil-Nr. Bezeihnung _ Teil-Nr. 


MGs 2505 Wagen, kompl. 2,6 Tlg. 
MGs 2605 
MGs 3425 
MGs 3445 
MGs 3625 
MGs 3645 


28 


"BL „El/ı SPPE SOW 
"BL „2l/ı STEVE SOW 


"BILST’Z SPIE SOW 
"DIL ST’T SZIE SOW 


"BIL9'T S09T SOW II SO 
"BILYT SOSZ SOW 159 


JA 


Tafel 13 


Wagen, kompl. mit Papiereinwerfer 
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Teil-Nr. 


1926 
1927 
2185 
2386 
2483 
2686 
2786 
2886 
3086 


Bezeichnung | Teil-Nr. | Bezeichnung 


Befestigungsplatte, rechts MGs 2028 Tim. Wagenseitenteil, links 
ai links MGs 2482 En . rechts 
Schutkappe 
Leitblech 24 cm 
Schutzkappe, rechts NSE1313 Linsenschraube 
Leitblech 32 cm 
h 45 cm 
Fi 62 cm 
2 38 cm 


MGs 2028 


MGs 2482 


Gs 2185 Gs 2483 


Gs I Gs 2386 Gs Ill Gs 2786 
Gs Il Gs 2686 Gs IV Gs 288 


RE ET WEHT EEE TEE EEE ET NT TEFEERTS MCETRTERTE 


38 cm Gs 3086 


NS 1313 
Gs 1927 y 


Wagenseitenteil und Verkleidung 


Tafel 14 
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Teil-Nr. 


2177 
2178 
2179 
2181 

2182 
2183 
2184 
2194 
2195 
2678 
2679 
2778 
2779 
2878 
2879 
3078 
3079 


Bezeichnung 


Papieranschlag 
vorderes Wagenbleh, 24 cm 
WagenabdeKkbleh, 24 cm 
Papierhalter, links 

$ rechts 
Schmuckante, rechts 

5 links 
Auslöseplatte, links 

* rechts 
vorderes Wagenbleh 32 cm 
Wagenabdeckbleh, 32 cm 
vorderes Wagenbled, 45 cm 
Wagenabdekbleh 45 cm 
vorderes Wagenbleh 62 cm 
Wagenabdekbleh 62 cm 
vorderes Wagenbleh 38 cm 
WagenabdeKkbleh 38 cm 


Teil-Nr. 


Ks 3940 


NM 303 


NS 1310 
NS 1345 
NS 2306 
NS 4317 


NSt 2652 


NU 67 
NU 301 


Zr: 10 


Bezeichnung 


Blattfeder 
Sechskantmutter 


Linsenschraube 


Ansatsschraube 
Senkschraube 


Kerbstift 


Unterlegscheibe 
a (Leder) 


Zugfeder 17—3,5—0,4 


Gs I Gs 2178 Gs Ill 2778 


38 cm Gs 3078 
Gs II Gs %78 Gs IV 2878 Klee 


Gs 2177 


Ks 3940 NSt 2652 NS 4317 
22 | ' 
Gs 218] Gs 2182 


Gs 2195 


Gs | Gs 2179 Gs III 2779 
Gs Il Gs 2679 Gs IV 2879 


38 cm Gs 3079 


r a A 
NS 1345 NU 67 NS 1310 Gs 2183 
Gs 2184 N 


Wagenbledh Tafel 15 
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Teil-Nr. | 


34 


2175 
2176 
2180 
2380* 
2388 
2389 
2390 
2474 
2475 
2477 
2478 
2680 
2780 
2880 
3080 
3405 
3406 
3605 
3606 


Bezeichnung 


Verbindungsarm, links 
2 rechts 
Wagenverkleidung 24 cm 
Skalenheber 
Halter f. Skala, links 
y „rechts 
Ansatsstift mit Bund 
Zeilenanzeiger, links 2,6 Tlg. 
E rehts 26 „ 
Halter f. Zeilenanzeiger, links 
et 2 "rechts 
Wagenverkleidung 32 cm 
A 45 cm 
= 62 cm 
# 38 cm 
Zeilenanzeiger, links "/i2“ Tlg. 
“ rehts!/e“ „ 
er links 2,25 „ 
# rechts 2,95 „ 


Teil-Nr. | 


MGs 2175 
MGs 2377 


MGs 2677 
MGs 2777 
MGs 2877 
MGs 3077 
MGs 3426 
MGs 3446 
MGs 3466 
MGs 3486 
MGs 3526 
MGs 3626 
MGs 3646 
MGs 3666 
MGs 3686 
MGs 3726 


NS 1345 
NS 1426 
NS 1427 


Bezeichnung 


TIm. Verbindungsarm, links 
„ Papierhalteskala, 2,6Tlg. 24cm 


Linsenschraube 
Federstift 


” 


2.02, „82cm 
2,6 „ 45cm 
2,6 „62cm 
2,6 „38cm 
Ye", 24cm 
eo", 32cm 
an, 45cm 
Ya“, 62cm 
lo", 38cm 
2,25 „ 24cm 
DRS HO2EM 
2,25 „ 45cm 
2,25 „ 62cm 
2,25 „ 38cm 


ha LLL——«,e 5 ae Jh es ve Le << — EA ER 


Gs | Gs 2180 Gs |!!! Gs 2780 
Gs Il Gs 2680 Gs IV Gs 2880 


38 cm Gs 3080 


Gs 2474 2,6 Tig. Gs 2475 2,6 Tig. 
 Gs 3605 2,25 Tig. Gs 3606 2,25 Tiq. 
Gs 3405 1/12" Tlg. Gs 3406 1/12" Tig. 
ANTTANNTMTNTINTMMMTTNOT N Arne A 
ß | | ) 
NER ESALIR SE } Eren ZN) 
Wi W a) Cu 
FT 
Gs 2478 NS 1345 Gs 2477 
Gs 2388 MGs 2175 Gs 2176 Gs 2389 
— NS 1426 NS 1427 
Ban Gs 2380 
Gs 2175 
Gs| MGs 2377 MGs 3626 MGs 3426 
Gs II MGs 2677 MGs 3646 MGs 3446 | 
Gs III MGs 2777 \2,6 Tig. MGs 3666 1 2,25 Tig. MGs 3466 1 1/12" Tig. 
Gs IV MGs 2877 | MGs 3686 | MGs 3486 
38 cm MGs 3077 MGs 3726 MGs 3526 


Wagenverkleidung, Zeilenanzeiger und Skala Tafel 16 


Teil-Nr. 


2033 
2034 
2035* 
2036* 
2037 
2039* 
2045 
2046 
2306 
2324* 
2341 
2489 
2498 
2502 
2503* 
2507 
2645 
2648 
2745 
2748 
2845 
2848 
35045 
3046 
3426 
3448 
3468 
3486 
3527 
3626 
3646 
3666 
3686 
3726 


Bezeichnung 


Auslöseknopf, links 

2 rechts 
Auslösehebel. rechts 

h links 
Haltewinkel f. Auslöser 
Wagenauslösehebel, links 
T-Schiene 24 cm 
Scaltzahnstange 2,6 Tlg. 24 cm 
Schreibwalzenhaube, rechts 
Gewindering 
Abstandbuchse, links 
Zahnsceibe 
Abstandbudse, rechts 
Haltewinkel 
Wagenauslösehebel, rechts 
Bolzen 
T-Schiene 32 cm 
Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 32 cm 
T-Schiene 45 cm 
Scaltzahnstange 2,6 Tlg. 45 cm 
T-Schiene 62 cm 
Scaltzahnstange 2,6 Tlg. 62 cm 
T-Shiene 38 cm 
Scaltzahnstange 2,6 Tlg. 38 cm 


Mr se“ Tig. 24cm 
„ Ya 32cm 
g; la „ 45cm 
R Ua 02cm 
" Ye“ „ 38cm 
B 2257 5,0 24cm 
R 22577, 23cm 
2 225 „ 45cm 
2.250. ,22062cm 
a“ 2,252..,..38cm 


Teil-Nr. 


GsE 1038 
MGs 2039 
MGs 2287 


MGs 2339 
MGs 2342 


MGs 2504 


MGs 2617 


Bz 23 


NN 1162* 


NS 1313 
NS 5758 


NU 105 


20.008 


Bolzen 


Bezeichnung 


TIm. Wagenauslösehebel, links 


Grm. Schreibwalze 24 cm 
Einwerfer 


Tim. Schreibwalzenbolzen, links 


„ » rechts 
m. Einwerfer 


„  Wagenauslösehebel, rechts 
m. Einwerfer 


Grm. Schreibwalze 32 cm 
m. Einwerfer 


Bz.-Scheibe 2,3 DIN 6799 
Ansatzniet 


Linsenschraube 


Unterlegsceibe 


Zugfeder 14,7—3,5—0,4 


"Bil „@llı ZZSE SD 
"Bir „aUlı 98VE SD 
Bj] „Ellı 89PE SO 
"Bj, „Alı 8Pre sd 


"BILST'T ITLE SD 
"BILSZ’T 989€ SO 
"BILST’Z 999€ SD 
"BILST'z IE SO 
"BILST'T 9TIE SO 


"BIL9'T 9rOE SO W2 gE 
"BIL 9z BH87 SD Al SO 
"BL 9'z BrZz SO II SD 
"BILYZ 8P97T SD 1159 
"SILg9'z oz sd 159 


"Bil „allı 9zVe sd 
7 Br BRTE RS ER 
HE aa = 
20Sz 59 
2207 sd 


S ü [e) u £ 
£057 sd LSTSO EIELSN #494 soınN E72  BSLSSN 8E0L3D 
6£07 SO 
N | ZILI.NN 
se0z sO 9807 SO 
SPBZ SO AI SO SP9T SO 11 SQ 
Ss w> s Ss s Ss 
vosz sSOW SpOE SO w> ge SpLz 59 II SO sr0z SO 159 on 
veoz sd ££0z sd 
__ 86rE sO vers 


6877 SD 


Er», 6EET SOW 


TWEz SOW 
90ET SD 


L19T SOW 1159 
1877 SDOW I 5D 
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Oberwagenteile 
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Bezeichnung 


Teil-Nr. Bezeichnung Teil-Nr. 


Gs 2484 Schalthebel Bz 32 Bz-Scheibe 3,2 DIN 6799 
Gs 2485 Zahnsegment 

Gs 2491 Einstellhebel 

Gs 2493 Anschlag f. Rüclauffeder NM 402 Sechskantmutter 

Gs 2494 Winkei f. Endbegrenzung 

Gs 2495 Ansclagfeder NS 1313 Linsenschraube 

Gs 2496 Griff NS 1802 ri 

Gs 2497 Arretierfeder NS 2306 Ansatzschraube 

Gs 2499 Adse 24 cm NS 2314 3 

Gs 2500 Zugstange f.Walzensperrhebel NS 2316 2 

Gs 2501 Schwenkarm NS 2325 Linsenschraube 

Gs 2504 Linsenschraube mit Innengewinde NS 4303 Senkschraube 

Gs 2505 Ansatzschraube 

Gs 2508 Drahtöse 

Gs 2699 Achse 32 cm NU 67 Unterlegscheibe 

MGs 2484 Tim. Schalthebel 

MGs 2486 Tim. Einziehrad ZF 613 Zugfeder 11—4—0,35 
MGs 2501 Tim. Schwenkarm ZF 705 2 15,5—5—0,8 


ZZ 
ale 
- 
wa 
: 8 © 
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Gs I Gs 2499 Gs Il Gs 2699 


Gs 2500 
MGs 2501 
NS 1802 NS 2306 ZF 613 NU 67 
Mas 0 
Gs 2501 
Gs 2497 
Gs 2493 
ad ' ! A 
Ke). Gs 2504 
s 25 f 
Gs 2491 
MGs 2486 NS 2325 Gs 2496 
MGs 2484 
Bz 32 NS 2316 NU 68 


4) ? © 


Gs 2505 
NU 122 NM 402 Gs 2485 
Ö [0] 
Einzelteile für Papiereinwerfer Tafel 18 
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Teile- Liste 


Teil-Nr. Tafel 


| Teil-Nr. Tafel Bezeichnung 


Bezeichnung 


NW RO WD@ TINO DDR NDNDMDD ww w 01 W@ 


— 
O@®@UIMDBDBWMTWMTMTVODOODVDOMTMIMTIOADDDDDDOD a 


unteres Tastenhebellager 
Exzenter 

Führungskamm 

Leiste 

Federleiste für mitt. Tast. 
vordere Leiste 
Dämpfungssceibe 
Tab.-Verbindungswinkel 
Tab -Führungswinkel 
Tab.-Taste 

Gummipolster 

Winkel für Feststeller 
Zugstange 

Zugstange für Leertaste 
Übertragungshebel 
Zugstange für Schalthebel 
Stoßstange, rechts 
Stoßstange, links 
Regulierhebel für pers. Anscdl. 
Verbindungsstange f.Setz u. Lösch 
Leertaste 

Winkel für Leertaste 
Leertastenhebel, rechts 
Federöse 

lose Schaltklinke 
Klinkenführung 
Schaltwerkstütze 
Schaltzahnträger 
Schaltklinke 

Auslöseklinke 
Randstelleranschlag 
Randstellersetzer 
Tab.-Schieberbegrenzung 
Zugstange für Randsteller 
Achse 

Winkel für Tottaste 
Schaltbügel für Tottaste 
Zugstange für Tottaste 
Träger für Tab.-Bremse 
Auslösehebel 
Schieberführung 
Scieberrehen 
Führungskamm 

ungültig, ersetzt durch Gs 830 
Feder für Farbbandscalter 
Träger für Farbbandschalter 
Zwischenplatte 
Gummibudse 

Ring 

Gummifuß 

Winkel, links 

Winkel, rechts 


Gs 2213 


Schreibmaschinenhaube 
Deckel für Haube 
Profilkante für Deckel 
Bodenbledh 

Zahnrad für Tab.-Bremse 
Yo“ Tig. 
Schieberrehen 

Tab. Schieber (1 Sat 
lose Schaltklinke 
Klinkenführung 
Zahnrad für Tab.-Bremse 
Schieberrehen 

Tab.-Schieber 
Befestigungsplatte, rechts 
Befestigungsplatte, links 
Anhänger für Gummisicherung 
Gummisicherung 

Anhänger für Verpackungshinweis 
Gummisicherung f. 8,5 Umscaltg 
Befestigungsplatte, rechts 
Befestigungsplatte, links 
Verbindungsstück 
Auslöseknopf, links 
Auslöseknopf, rechts 
Auslösehebel, rechts 
Auslösehebel, links 
Haltewinkel für Auslöser 
Wagenauslösehebel, links 
T-Shiene 24 cm 
Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 24 cm 
Rohr 

Schaltzahnstange 

Anschlag für Schaltzahnstange 
Verbindungsarm, links 
Verbindungsarm, rechts 
Papieranschlag 

vorderes Wagenbleh 24 cm 
Wagenabdecblech 24 cm 
Wagenverkleidung, 24 cm 
Papierhalter, links 
Papierhalter, rechts 
Schmuckante, rechts 
Schmuckante, links 
Schutzkappe, links 
Auslöseplatte, links 
Auslöseplatte, rechts 
Verbindungsstüc, links 
Verbindungsstüc, rechts 
unteres Laufrohr 

Profilschiene 

Aufnahmeplafte, links 
Exenterstift 


Tlg.) 
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Teil-Nr.  |Tafel Bezeichnung Teil-Nr. afel Bezeichnung 


Gs 2501 ]18 Schwenkarm 

Gs 2502 117 Haltewinkel 

Gs 2503* |17 Wagenauslösehebel, rechts 

Gs 2504 |18 Linsenschraube m. Innengewinde 
Gs 2505 118 Ansatzschraube 

Gs 2507 |17 Bolzen 

Gs 2508 |18 Drahtöse 

Gs 2601 |11 Profilschiene für Schliiten 

Gs 2602 8 Profilshiene für Wagen 

Gs 2603 8 oberes Laufrohr 

Gs 2604 |11 unteres Laufrohr 

Gs 2605 9 Rohr 

Gs 2606 9 Schaltzahnstange 

Gs 2611 | 11 Verbindungsstük, links 

Gs 2612 | 11 Verbindungsstüc, rechts 

Gs 2623 9 Randtellerzahnstange 

Gs 2628* | 11 Verbindungsstange 

Gs 2645 |17 T-Shiene 32 cm 

Gs 2648 |17 Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 32 cm 
Gs 2676 |10 Papierhalteskala 2,6 Tlg. 32 cm 
Gs 2678 | 15 vorderes Wagenblech 32 cm 
Gs 2679 | 15 Wagendekbleh 32 cm 

Gs 2680 | 16 Wagenverkleidung 32 cm 

Gs 2683 8 Leitblech 32 cm 

Gs 2686 | 14 Leitblech 32 cm 

Gs 2699 | 18 Adıse 32 cm 

Gs 2701 |11 Profilschiene für Schlitten 

Gs 2702 8 Profilschiene für Wagen 

Gs 2703 8 oberes Laufrohr 

Gs 2704 | 11 unteres Laufrohr 

Gs 27705 | 9 Rohr 

Gs 2706 9 Schaltzahnstange 

Gs 2713 | 11 Lagerwinkel 

Gs 2723 9 Randstellerzahnstange 

Gs 2728* | 11 Verbindungsstange 

Gs 2745: 117 T-Schiene 45 cm 

Gs 2748 | 17 Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 45 cm 
Gs 2776 | 10 Papierhalteskala 2,6 Tlg. 45 cm 
Gs 2778 | 15 vorderes Wagenbleh 45 cm 
Gs 2779 | 15 Wagenabdekbleh 45 cm 


Gs 2214 | 11 Aufnahmeplatte, rechts 

Gs 2219 | 11 Außenring für Kugellager 

Gs 2220 | 11 Innenring für Kugellager 

Gs 2291 | 11 Schelle für Kugellager 

Gs 2292° | 11 Gleitstück 

Gs 2223 | 11 Stehbolzen 

Gs 2296 8 Schreibwalzendrehknopf, links 

Gs 2297 8 Schreibwalzenbolzen, rechts 

Gs 2306 | 17 Schreibwalzenhaube. rechts 

Gs 23311 8 Walzendrehknopf 

Gs 2324*| 17 Gewindering 

Gs 2341 | 17 Abstandbuchse, links 

Gs 2362 | 10 Verbindungsarm, links 

Gs 2363 | 10 Verbindungsarm, rechts 

Gs 2366 | 10 Griff für Verbindungsarm 

Gs 2376 | 10 Papierhalteskala 2,6 Tlg. 24 cm 

Gs 2377*\ 10 Andrucrolle 

Gs 2380*110,16| Skalenheber 

Gs 2381 8 Halter für Skala, links 

Gs 2382 8 Halter für Skala, rechts 

Gs 2383 8 Leitblech 24 cm 

Gs 2386 | 14 Leitblech 24 cm 

Gs 2388 | 16 Halter für Skala, links 

Gs 2389 | 16 Halter für Skala. rechts 

Gs 2390 | 16 Ansatsstift mit Bund 

Gs 2391 8 Oberes Laufrohr 

Gs 2411 8 Obere Profilschiene 

Gs 2422 | 11 Rollenhalter 

Gs 2423 | 11 Stahlrolle 

Gs 2428*| 11 Verbindungsstange 

Gs 2433 9 Rundmutter 

Gs 2434 9 Anschlag, links 

Gs 2435 9 Anschlag, rechts 

Gs 2436 9 Randstellerzahnstange 

Gs 2439 9 Scieber. links 
9 
7 


Gs 2442 Scieber, rechts 

Gs 2471 Zeilenanzeiger 

Gs 2473 f Halter für Zeilenanzeiger 

Gs 2474 | 16 Zeilenanzeiger, links. 2,6 Tlg. 
Gs 2475 | 16 Zeilenanzeiger, rechts, 2,6 Tlg. 


Gs 2477 | 16 Halter für Zeilenanzeiger, links | Gs 2780 | 16 Wagenverkleidung 45cm 

Gs 2478 | 16 Halter für Zeilenanzeiger, rechts | Gs 2783 8 Leitblech 45 cm 

Gs 2483 | 14 Schutzkappe, rechts Gs 2786 | 14 Leitbleh 45 cm 

Gs 2484 | 18 Schalthebel Gs 2801 | 11 Profilshiene für Schlittenführung 
Gs 2485 | 18 Zahnsegment Gs 2802 8 Profilshiene für Wagen 

Gs 2489 | 17 Zahnscheibe Gs 2803 8 oberes Laufrohr 

Gs 2491 | 18 Einstellhebel Gs 2804 | 11 unteres Laufrohr 

Gs 249 | 18 Anschlag für Rüclauffeder Gs 2805 9 Ruhr 

Gs 2494 | 18 Winkel für Endbegrenzung Gs 2806 9 Scaaltzahnstange 

Gs 2495 | 18 Ansclagfeder Gs 2823 9 Randstellerzahnstange 

Gs 249 | 18 Griff Gs 2828* | 11 Verbindungsstange 

Gs 2497 | 18 Arretierfeder Gs 2845 | 17 T-Schiene 62 cm 

Gs 2498 | 17 Abstandbuchse, rechts Gs 2848 | 17 Scaltzahnstange 2,6 Tlg. 62 cm 
Gs 2499 | 18 Achse 24 cm Gs 2876 | 10 Papierhalteskala 2,6 Tlg. 62 cm 
Gs 2500 | 18 Zugstange für Walzensperrhebel | Gs 2878 | 15 vord. Wagenblech 62 cm 
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Teil-Nr. 


Gs 2879 
Gs 2880 
Gs 2883 
Gs 2886 
Gs 3001 
Gs 3002 
Gs 3003 
Gs 3004 
Gs 3005 
Gs 3006 
Gs 3023 
Gs 3028* 
Gs 3045 
Gs 3046 
Gs 3076 
Gs 3078 
Gs 3079 
Gs 3080 
Gs 3083 
Gs 3086 
Gs 3401 
Gs 3402 
Gs 3403 
Gs 3404 
Gs 3405 
Gs 3406 
Gs 3421 
Gs 3422 
Gs 3423 
Gs 3426 
Gs 3441 
Gs 3442 
Gs 3443 


Gs 3448 
Gs 3461 
Gs 3462 
Gs 3463 


Gs 3468 
Gs 3481 
Gs 3482 
Gs 3483 
Gs 3486 
Gs 3521 
Gs 3522 
Gs 3523 


Gs 3527 
Gs 3601 
Gs 3602 
Gs 3604 
Gs 3605 
Gs 3606 
Gs 3621 
Gs 3622 
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Wagenabdeckblech 62 cm 
Wagenverkleidung 62 cm 
Leitblech 62 cm 

Leitblech 62 cm 

untere Profilschiene 

obere Profilschiene 

oberes Laufrohr 

unteres Laufrohr 

Rohr für Schaltzahnstange 
Schaltzahnstange 
Randstellerzahnstange 
Verbindungsstange 

T-Shiene 38 cm 
Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 38 cm 
Papierhalteskala 2,6 Tlg. 38 cm 
vorderes Wagenbleh 38 cm 
Wagenabdeckblech 38 cm 
Wagenverkleidung 38 cm 
Leitbleh 38 cm 

Leitblech 38 cm 

Schieber, links !/ıa“ Tig. 
Schieber, rechts 1/ı2“ Tlg. 
Zeilenanzeiger !/ı2“ Tlg. 
Anschlag, rechts 1/12“ Tlg. 
Zeilenanzeiger, links !/ı2“ Tig. 
Zeilenanzeiger, rechts !/ı2“ Tlg. 
Papierhalteskala 1/ı2“ Tlg. 
Schaltzahnstange !/ı2“ Tlg. 
Randstellerzahnstange !/ı2“ Tlg. 
Randstellerzahnstange !/ı2“ Tlg. 
Papierhalteskala 1/ı2“ TIg. 32 cm 
Schaltzahnstangn !/ı2“ TIg.32 cm 


Randstellerzahnstange !/ı2“ Tig. 
32 cm 


Schaltzahnstange !/ı2“ TIg. 32 cm 
Papierhalteskala !/Jı2“ Tlg. 45 cm 
Schaltzahnstange !/ı2“ TIg. 45 cm 


Randstellerzahnstange !ıaTlg. 
45 cm 


Schaltzahnstange !/ı2“ Tlg. 45cm 
Papierhalteskala 1/12“ Tig. 62 cm 
Schaltzahnstange !/ı2“Tlg. 62 cm 
Randstellerzahnstange 62 cm 

Schaltzahnstange 1/12“ Tig. 62 cm 
Papierhalteskala !/ı2“ TIg. 38 cm 
Schaltzahnstange 1/12“ TIg. 38 cm 


Randstellerzahnstange !/ı2“ Tlg. 
38 cm 


Schaltzahnstange !/ı2“ TIg. 38 cm 
Scieber, links 

Schieber, rechts 

Anschlag, rechts 

Zeilenanzeiger, links 2,25 Tlg. 
Zeilenanzeiger, rehts 2,25 Tlg. 
Papierhalteskala 2,25 Tlg. 24 cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 24 cm 


Teil-Nr. 


Gs 3623 


Gs 3626 
Gs 3641 
Gs 3642 
Gs 3643 


Gs 3646 
Gs 3661 
Gs 3662 
Gs 3663 


Gs 3666 
Gs 3681 
Gs 3682 
Gs 3683 


Gs 3686 
Gs 3721 
Gs 3722 
Gs 3723 


Gs 3726 
Gs 4012 
Gs 4017 
Gs 4018 
Gs 4019 
Gs 4020 
Gs 4022 
Gs 4041 
Gs 4042 
Gs 4043 
Gs 4044 
Gs 4045 
Gs 4046 


Gs 4047 
Gs 4048 


Gs 4049 
Gs 4050 
Gs 4051 
Gs 4052 
Gs 4152 
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Bezeichnung 


Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 
4 cm 


Scaaltzahnstange 2,25 Tlg. 24 cm 
Papierhalteskala 2,25 Tlg. 32 cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 32 cm 


Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 
32 cm 


Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 32 cm 
Papierhalteskala 2,25 Tlg. 45 cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 45cm 
Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 
45 cm 

Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 45 cm 
Papierhalteskala 2,25 Tlg. 62 cm 
Schaltzahnstange 2,25 Tig. 62 cm 


Randstellerzahnstange 2,25 Tlg. 
62 cm 


Schaltzahnstange 2,25 Tlg. 62 cm 
Papierhalteskala 225 Tlg. 38 cm 
Scaltzahnstange 2,25 Tlg. 38 cm 


Randstellerzahnstange 2,25 cm 
38 cm 


Scaaltzahnstange 2,25 Tlg. 38 cm 
vordere Leiste 

Achse 
Tab.-Verbindungswinkel, links 
Tab.-Verbindungswinkel, rechts 
Tab.-Führungswinkel 
Tab.-Tastenknopf 

Adhse tür Schwenkhebel 
Schwenkhebel Nr. 1 
Schwenkhebel Nr. 2 
Schwenkhebel Nr. 3/9 
Schwenkhebel Nr. 4/8 
Schwenkhebel Nr. 5/7 
Schwenkhebel Nr. 6 
Schwenkhebel Nr. 10 
Zughebel 

Zugstange 

Zugstange 

Zugstange 
Schreibmashinenhaube für 
10-stell. Tab. 


Grm. Tastatur 1-stell. Tab. 
TIm. vord. Leiste 1-stell. Tab. 
TIm. Zwishenhebel Nr. 1—46 
Tim. Schaltshwinge 

Tim. Tastenführungskamm 
Tim. Schaltwerkgehäuse 

Tim. Schaltzahnträger 

TIm. Farbbandschaltung für 

1 Tottaste 

TIm. Farbbandscaltung für 
2 Tottasten 

Tim. Farbbandschaltung für 
3 Tottasten 
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MGs 824 


MGs 
MGs 


830 
833 


MGs 
MGs 
MGs 


1045 
1505 
1507 


MGs 
MGs 
MGs 
MGs 
MGs 


1603 
1605 
1606 
1607 
1829 


MGs 
MGs 
MGs 
MGs 


2001 
2028 
2039 
2072 


MGs 
MGs 
MGs 
MGs 
MGs 29287 
MGs 2339 
MGs 2342 


2091 
2175 
2201 
2272 


MGs 
MGs 


2362 
3376 


MGs 2377 


MGs 
MGs 2411 
MGs 2428 
MGs 2436 


2385 


MGs 2482 
MGs 2484 
MGs 2486 
MGs 2501 
MGs 2503 
MGs 2504 


MGs 2505 
MGs 2601 
MGs 2603 
MGs 2605 
MGs 2606 


MGs 2607 
MGs 2609 
MGs 2617 
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Teil-Nr. 


Tafel 


Bezeichnung 


TIm. Farbbandschaltung für 
4 Tottasten 


Tim. Tabulatorbremse 


Tim. Brücke für Schieberführung 
1-stell. Tab. 


Tim. Farbbandscalter 
TIm. Tab.-Bremse 1/12“ Tlg. 


Tim. Schieberführung 
1-stell. Tab: 1/12“ Tlg. 


Tim. Schaltzahnträger 2,25 Tlg. 
Tim. Tab.-Bremse 2,25 Tlog. 
Tim. Klingelklöppel 

Tim. Schieberführung 


Tim. Farbbandscalter 
85 Umschaltung 


TIm. Wagenseitenteil, rechts 
Tim. Wagenseitenteil, links 
Wagenauslösehebel, links 


TIm. Schaltzahnstange 
2,6 Tig. 24 cm 


TIm. Wagenseitenteil, rechts 
TIm. Verbindungsarm, links 
Grm. Sclittenführung 24 cm 
Tim. Tab.-Seitenstange 2,6 Tlog. 
Grm. Schreibwalze 24 cm Einw. 
Tim. Schreibwalzenbolzen, links 
Tim. Schreibwalzenbolzen, rechts 
mit Einwerfer 

Tim. Verbindungsarm, links 


TIm. Papierhalteskala 
2,6 Tlg. 24 cm 


TIm. Papierhalteskala 
2,6 Tlm. 24 cm 


Tim. Rollenhalter 

Tim. Oberwagen 24 cm 
Tim. Rollenhalter 24 cm 
Tim. Randstellerzahnstange 
2,6 Tlo. 

TIm. Wagenseitenteil, rechts 
Tim. Schalthebel 

Tim. Einziehrad 

Tim. Schwenkarm 
Grm.Wagen 2,6 Tlg. 24 cm 


Tim. Wagenauslösehebel, rechts 
mit Einwerfer 


Wagen, kompl. 2,6 Tlg. 24 cm 
Grm. Schlittenführung 32 cm 
Grm. Wagen 2,6 Tlg. 32 cm 
Wagen, kompl. 2.6 Tim. 32 cm 


Tim. Schaltzahnstange 
2,6 Tlg. 32 cm 


Tim. Oberwagen 32 cm 
Tim. Tab.-Reiterstange 2,6 Tlg, 


Grm. Schreibwalze 32 cm 
mit Einwerfer 


MGs 2623 


MGs 2628 
MGs 2676 


MGs 2677 


MGs 2701 
MGs 2703 
MGs 2706 


MGs 2707 
MGs 2723 


MGs 2728 
MGs 2776 


MGs 2777 


MGs 2801 
MGs 2803 
MGs 2806 


MGs 2807 
MGs 2823 


MGs 2828 
MGs 2876 


MGs 2877 


MGs 3001 
MGs 3003 
MGs 3006 


MGs 3007 
MGs 3009 


MGs 3023 


MGs 3028 
MGs 3041 
MGs 3076 


MGs 3077 


MGs 3420 
MGs 3421 


MGs 3422 
MGs 3423 
MGs 3424 
MGs 3425 


Tim. Randstellerzahnstange 
2,6 Tlg. 32 cm. 


Tim. Rollenhalter 32 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tig. 
32 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tlg, 
32 cm 


Grm Schlittenführung 45 cm 
Grm.Wagen 2,6 Tlg. 45 cm 


Tim. Schaltzahnstange 2,6 Tlog. 
45 cm 


TIm. Oberwagen 45 cm. 
TIm. Randstellerzahnstange 
2,6 Tlg. 45 cm 

Tim. Rollenhalter 45 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tlg. 
45 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tlg. 
45 cm 


Grm. Sclittenführung 62cm 
Grm. Wagen 2,6 Tlg. 62 cm 


Tim. Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 
62 cm 


Tim. Oberwagen 62 cm 


Tim. Randstellerzahnstange 
2,6 Tig. 62cm 


Tim. Rollenhalter 62 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tlg. 
62 cm 


Tim. Papierhalteskala 2,6 Tlg. 
62 cm 


Grm. Schlittenführung 38 cm 
Grm. Wagen 2,6 Tlg. 38 cm 


Tim. Schaltzahnstange 2,6 Tlg. 
38 cm 


TIm. Oberwagen 38 cm 


TIm. Tab.-Reiterstange 2,6 Tlg. 
38 cm 


Tim. Randstellerzahnstange 
2,6 Tlg. 38 cm 

Tim. Rollenhalter 38 cm 
Tim. Federgehäuse 

Tim. Papierhalteskala 

2,6 Tlg. 38 cm 

Tim. Papierhalteskala 

2,6 Tlg. 38 cm 

Grm. Wagen !/ı2“ Tlg. 24 cm 
Tim. Papierhalteskala 

1/12“ Tig. 24 cm 

Tim. Schaltzahnstange 

1/12“ Tig. 24 cm 

Tim. Randstellerzahnstange 
1/12" Tlg. 24 cm 

Tim. Tab.-Reiterstange 
1/12" Tlg. 24 cm 

Wagen, komplett 

1/12" Tlg. 24 cm 


Teil-Nr. 


MGs 3426 


MGs 3440 
MGs 3441 


MGs 3442 
MGs 3443 
MGs 3444 


MGs 3445 
MGs 3446 


MGs 3460 
MGs 3461 


MGs 3462 
MGs 3463 
MGs 3466 


MGs 3480 
MGs 3481 


MGs 3482 
MGs 3483 
MGs 3486 


MGs 3520 
MGs 3521 


MGs 3522 
MGs 3523 
MGs 3525 
MGs 3526 


MGs 3620 
MGs 3621 


MGs 3622 
MGs 3623 
MGs 3624 


MGs 3625 
MGs 3626 


MGs 3640 
MGs 3641 
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Tim. Papierhalteskala 
1/12” Tlg. 24 cm 
Grm. Wagen !/ı2“ Tlg. 32 cm 
Tim. Papierhalteskala 
1/12“ Tlg. 32 cm 
Tim. Schaltzahnstange 
1/12“ Tlg. 32 cm 
Tim. Randstellerzahnstange 
112” Tlg. 32 cm 
Tim. Tab.-Reiterstange 
112“ Tlg. 32 cm 
Wagen, kompl. 1/12“ Tlg. 32 cm 
Tim. Papierhalteskala 
112" Tlg. 32 cm 
Grm. Wagen !/ı2“ Tlg. 45 cm 
Tim. Papierhalteskala 
1/12" Tlg. 45 cm 
Tim. Schaltzahnstange 
1/19“ Tlg. 45 cm 
TIm. Randstellerzahnstange 
1/12“ Tig. 45 cm 
Tim. Papierhalteskala 
1/19“ Tig. 45 cm 
Grm. Wagen 1/12“ Tlg. 62 cm 
Tim. Papierhalteskala 
is“ Tlg. 62 cm 
TIm. Schaltzahnhalter 
Ye“ Tlg. 62 cm 
Tim. Randstellerzahnstange 
2" Tlg. 62 cm 
Tim. Papierhalteskala 
Ye“ Tlg. 62 cm 
Grm Wagen !lıs“ Tlg. 38 cm 
Tim. Papierhalteskala 
Ye“ Tig. 38 cm 
Tim. Schaltzahnstange 
1» Tig. 38 cm 
Tim. Randstellerzahnstange 
!/ıs“ Tig. 38 cm 
Tim. Tab.-Reiterstange 
1/12" Tlg. 38 cm 
Tim. Papierhalteskala 
1/19“ Tlg. 38 cm 
Grm. Wagen 2,25 Tlg. 24 cm 


Tim. Papierhalteskala 
2,25 Tlg. 24 cm 


Tim. Schaltzahnstange 
225 Tlg. 24 cm 


Tim. Randstellerzahnstange 
2,25 Tlg. 24 cm 


Tim. Tab.- Reiterstange 
2,25 Tlg. 24 cm 


Wagen, kompl. 2,25 Tlg. 24 cm 


Tim. Papierhalteskala 
225 Tlg. 24 cm 


Grm. Wagen 2,25 Tlg. 32 cm 


Tim. Papierhalteskala 
2:95 1lg.92=cm 


Teil-Nr. 


MGs 3642 
MGs 3643 
MGs 3644 


MGs 3645 
MGs 3646 


MGs 3660 
MGs 3661 


MGs 3662 
MGs 3663 
MGs 3666 


MGs 3680 
MGs 3681 


MGs 3682 
MGs 3683 
MGs 3686 


MGs 3720 
MGs 3721 


MGs 3722 
MGs 3723 
MGs 3724 
MGs 3725 
MGs 3726 


MGs 4007 
MGs 4012 
MGs 4041 
MGs 4042 
MGs 4043 
MGs 4044 
MGs 4045 
MGs 4046 
MGs 4047 
MGs 4048 
MGs 4049 
MGs 4050 
MGs 4051 
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Tim. Schaltzahnstange 

2,25 Tlg. 32 cm 

Tim. Randstellerzahnstange 
2,25 Tlg. 32 cm 

Tim. Tab.-Reiterstange 

225 Tlg. 32 cm 

Wagen, kompl. 2,25 Tlg. 32 cm 
Tim. Papierhalteskala kompl. 
2,25 Tlg. 32 cm 

Grm. Wagen 2,25 Tlg. 45 cm 


Tim. Papierhalteskala 
295 Tig. 45cm 


Tim. Schaltzahnstange 

2,25 Tlg. 45 cm 

Tim. Randstellerzahnstange 
2,25 Tlig. 45 cm 


Tim. Papierhalteskala kompl. 
2,25 Tlg. 45 cm 


Grm. Wagen 2,25 Tlg. 62 cm 


Tim. Papierhalteskala 
2,25 Tlg. 62 cm 


Tim. Schaltzahnstange 
225 Tlg. 62 cm 


Tim. Randstellerzahnstange 
2,25 Tlg. 62 cm 


Tim. Papierhalteskala kompl. 
2,25 Tig. 62 cm 


Grm. Wagen 2,25 Tlg. 38 cm 


Tim. Papierhalteskala 
2,25 Tlg. 38 cm 


Tim. Schaltzahnstange 
2,25 Tlg. 38 cm 


TIm. Randstellerzahnstange 
2,25 Tlg. 38 cm 


Tim. Tab.-Reiterstange 
2,25 Tig. 38 cm 


Tim. Tab.-Reiterstange 
225 Tlg. 38 cm 


TIm. Papierhalteskala kompl. 
2,25 Tlg. 38 cm 


Grm. Tastatur 

Tim. vordere Leiste 
Tim. Schwenkhebeladse 
Tim. Schwenkhebel Nr. 
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GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 
GsE 


Bz 
Bz 


715 
716 
717 
719 
727 
728 
729 
732 
733 
734 
1038 


23 
32 


Ks 3544* 


Ks 
Ks 


3773 
3940 


NB 415 


1313 
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6 
6 
6 
2,6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
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Bezeichnung 


Tab.-Schieber 

Auslösehebel und Schaltklinke 
Bügel 

Achse 

Setz- und Löschhebel 

Bolzen f. Setz- und Löschhebel 
Setzer und Löscter 
Ansatzschraube 

Zahnrad 

Zahnrad mit Buchse 


Bolzen 


Bz.-Scheibe 2,3 DIN 6799 
Bz.-Scheibe 3,2 DIN 6799 


Federsceibe 
Griffknopf 
Blattfeder 


Buchse 


Kugel 3® 


Secskantmutter M 3 
Sechskantmutter 
Sechskantmutter M 4 


Ansatzniet 
Halbrundniet 
Ansatzniet 


Linsenschraube 
Linsenschraube 


Linsenschraube 


Linsenschraube 
Linsenschraube 
Linsenschraube 
Linsenschraube 
Linsenschraube 
Federstift 

Federstift 

Linsenschraube 
Federstift 

Ansatzschraube 


Teil-Nr. 


NS 2308 
NS 2314 
NS 2316 
NS 2325 
NS 2326 
NS 2329 
NS 2357 
NS 3304 
NS 3306 
NS 3405 
NS 4303 
NS 4311 
NS 4317 
NS 5301 
NS 5758 
NS 7252 


NSp 41 


NSt 2652 
NSt 2702 


NSt 2851 
NSt 3001 
NSt 3005 


303 


RMN11040 


599 
613 
623 
659 
674 
705 
719 
778 
817 


Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Linsenschraube 
Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Ansatzschraube 
Senkschraube 
Senkshraube M3 X 12 
Senkschraube 
Linsenschraube 
Linsenschraube 
Gewindestift 


Splint 2X 12 DIN 94 


Kerbstift 
Kegelkerbstift 


Paßkerbstift 
Halskerbstift 
Halskerbstift 


Unterlegscheibe 
Unterlegscheibe 
Unterlegsceibe 
Unterlegscheibe 
Unterlegscheibe 
Unterlegscheibe 
Unterlegsceibe 
Unterlegscheibe 
Unterlegsheibe 
Unterlegscheibe (Leder) 
ungültig, ersetzt durh NM 303 


Bezeichnung 
Linsenschraube mit Ansatz 


Federn | Zahnsceibe 


Zugfeder 10,5 - 3,5 - 0,35 
Zugfeder 11 - 4 - 0,35 . 
Zugfeder 12 - 3 - 02 
Zugfeder 13,8 - 3,5 - 0,35 
Zugfeder 14,7 - 3,5 - 0,4 
Zugfeder 155 - 5 - 0,8 
Zugfeder 17 - 35 - 0,4 
Zugfeder 20 - 5 - 0,75 
Zugfeder 22,6 - 35 - 0,4 


Teil-Nr. 


Tafel 
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